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ចត្រ្រតម្ពុជា/ 
- ផ្លែរតាមស្នារីប្រែវលៈ រដ្ឋមន្ត្រីពេញអ្គ នាថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៤ 


មាត្រា ច ៃូវង្គរាពបង្ការ‹នឹង ពន្លត់អគ្គីក័យម្លេយរស្ថិតក្រោមការទ្រប់គ្រុង.របស់រាជធានីភ្នំពេញ និង 
ខេត្ត- ក្រុង 
មាត្រា ២ : អង្គរាពបង្អារ និង ពន្លត់អគ្គីភ័យ មានតួនាទី និង ភារកិច្ចដ្ឋចតទៅ + 
_ បង្ការ និងទប់ស្កាត់គ្រោះផ្ទាភ់ដោយអគ្គីវ័យ ដើម្បីការពារអាយុជីវិត ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិ និងទ្រព្យ 
សម្បត្តិរបស់ប្រជារាស្ត្រ . ។ 
--" រៀបចិបឧបញ្ហាអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពិស ស្តីពីតារងារបង្ការ និង ពន្លត់អគ្គីភ័យ ។ 
- អប់រំបុគ្គលិក អោយអនុវគ្គតាមបទបញ្ជា ស្តីពីការងារបង្ការ និង ពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់អង្គភាព ។ 
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ន ជីង រំចន្តបុន្ធលដ្ឋាន' ត្រោមឱវាទ ។ 

- បញ្ចុះបណ្តូលមុខជំនាញបន្ទេកន៉វភ្នងារបង្ការ និ និង ពន្លត់អគ្គីភ័យ  ។ 
ន. :ឲ្សូផ្សំ៍ នីងម៉វ៉នម្រៃង៉ភី អំពីវិគីបង្ការ និង ពន្លត់អគ្គីភ័យ ។ . 
- ទា់គ្របវិពអងពម់ើ្បីប្របុធីញរីល ដែលកើតមាន ។ 
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មាត្រា ៤៖ : ,បទបញ្ជត្តិទាំងឡាយណា ដែងីង៉ខីម័ារខ្លុងពីអំនុត្រឹត្យនេះ គ្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ។ 
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